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Aankondiging 


Bij exploot van 3 mei 2016, heb ik Frederik Lodewijk Jacobus Dammers, belastingdeurwaarder te Utrecht, 
kantoor houdende aldaar aan de Orteliuslaan 1000, op verzoek van de Ontvanger van de Belastingdienst 
kantoor Utrecht, in deze mede domicilie kiezende op het kantoor van mij, belastingdeurwaarder, 

BETEKEND 

Aan N. RADVAN geb. 1 augustus 1970 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten 
Nederland, één dwangbevel met bevel om direct te betalen het bedrag als daarin breder omschreven, 
alsmede de kosten van vervolging en de interest en één executoriaal beslag op roerende zaken met 
één proces verbaal in bewaringgeving van in beslag genomen roerende zaken 

Afschrift van het exploot kan worden verkregen op mijn kantoor 

te Utrecht,Orteliuslaan 1000 3528 BD. 

De belastingdeurwaarder, ELJ. Dammers Be\astingdienst 
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